Z Czaykowskich STANISLAWA 


RUSZAUWSA 


wdowa po generale W. P. 


przezywszy lat 84, opatrzona sw. Sakramentami, 
zasneta w Panu dnia 5-go grudnia 1952 roku. 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do gro- 


bowca rodzinnego nastąpi we wtorek dnia 9-go b. m. o godzinie 2 
po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


synowa, wmuczki i rodzina. 


